Makina İmalatı Konusunda 45- Yıllık 
Tecrübe 


Esendir Makina Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti 1972 yılında proje bürosu olarak 
açılmıştır. Firmamız 1976 yılında imalat atölyesi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2006 
yılına kadar şahıs firması olarak devam eden firmamız anılan yılın başında Esendir Makina 
San. ve Tic. Ltd.Şti. aile şirketi haline dönüştürülmüştür. 


Şu anda Isparta Süleyman Demirel OSB. 3400 m2 kapalı alanı olan fabrika binamızda 
faaliyet göstermektedir. Makina imalatı konusunda öncü kuruluştur. 


Firmamızda metal ve paslanmaz çelik malzemelerden şimdiye kadar; 


» kalorifer kazanı, 

» buhar kazanı, 

» akaryakıt tankı, 

» kondenstank, 

» degazörtankı, 

» boyler gibi basınçlı kaplar imalatı yapılmıştır. 


Bunların haricinde; 


» hidrolik santrallere cebri boru, 

» transizyon, 

e» vana, 

» kapak bağlantı branşmanları vb. imalatlar, 

» termik santrallere sekonder hava kanalı, 

» atık gaz kanalı, 

» külzonları, 

» baca partükül tutucu gibi imalatlar yapılmıştır. 


Ayrıca 


» kablo fabrikalarına imalat ve metal sevk makaraları da yaptığımız çalışmalar 
arasındadır. 


Demir çelik sektöründe kullanılan 
» makine gövdeleri ve Isıl işlem fırınlarının fason imalatları, 
» havalı, röleli taşıyıcı bant, 
» o helezon konveyör imalatları, 
» toz karıştırıcıları, toz silosu ve toz kurutma fırını çeşitli imalatlar 


yaparak iş hayatımıza devam etmekteyiz. 


Web sitemize https://Wwww.esendir.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 


